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E59(B), E61(D) 
Main Body ECU 
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A10(A), B12(B) 
Engine Control Module 
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©) : Relay Blocks 


Relay Blocks (Relay Block Location) 
Engine Room R/B (Engine Compartment Left) 


©) : Junction Block and Wire Harness Connector 


Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 


3B 
Instrument Panel Wire and J/B No.3 (Instrument Panel Left) 
| 
42 Instrument Panel Wire and J/B No.4 (Instrument Panel Right) 


| DD |30 Engine Room Main Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 
Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


[_] : Connector Joining Wire Harness and Wire Harness 


[8x2 [68_____| Engine Wire and Engine Room Main Wire (side ofthe Engine Room AB andEngine RoomJB) =| 
PEAT [69 [instrument Panel WireandEngineRoomMainWire(leftKickPane) 
eta [68______ [instrament Panel Wire and Floor Wire Ue KickPane SSCS 
[ent [68____ [instrument Panel Wire and FloorNo2 Wire (RightKickPane) SSCS 
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V : Ground Points 


Ground Points Location 
| et ee Left Side of the Instrument Panel Reinforcement 
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| E2 joo Instrument Panel Brace LH 
Roof Side Rear Inner Panel RH 
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